Dr. ¿IGMUNT MAREK 


Adwokat, Członek Wydziału Izby Adwokackiej, b. Poseł na Sejm, b. Wicemarszałek 
Sejmu Rzeczypospolitej, b. Prezes Klubu Sejmowego P. P. S., b. Członek Komisji 
Kodyfikacyjnej etc. etc. 


przeżywszy lat 59, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 8 listopada 1981 r. 
w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku odbędzie się w Krakowie we wtorek 
dnia 10 b. m. o godzinie 3” po południu z domu żałoby przy ul. Wolskiej L. 11, o czem zawiadamiaja 
w głębokim żalu pozostali żona, syn i córka. 
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